Allineamento stadi R.F. 


Come operazione preliminare assicu* 
rarsi con calibro chc i supporti degli avvol- 
gimenti di sintonia (antenna L2A. oscil- 
latore L4A-5A e intervalvolare L3A) siano 
nelle posi/ioni indicate nella fig. 5 c che 
i nuclei siano completamente estratii. 

Eseguire poi le opernzioni indicate nella 
tabella seguente: 


TABELLA Ol ALLINEAMENTO 
OSCILLATORE E STADI DI RF 


oper. 

POS1ZIONF. DEL 

COMMUTATORS 

COLLECARE IL GENERATOR F. 

DI SECNALI A! 

FREQ. DEL GENERATORS POSIZIONE DEL 

DT SECNAtJ CARRELLO (*| 

BHOI-ARf. PER LA MASS1MA H 
VSCITA 

1 

DM (niotare la ma- 
nopola in mdio ora- 
rio) 

Picdino 7 ilella valvola 
12AD6 

1D00 KHz 

r ondo corsa nuclei 
estratti 

ompensalore C21 i 

2 

OM 

Piedino 7 della valvola 
I2AD6 

"H\ Kit ^Fondo corsa nuclei «lntrodurre il nurJeo dello 

DJU Km introdotti awolgimento sintoniaL4A-5A 

1 

3 

Ripetere eon arr4irate77R le oprrarioni 1 e 2 fino a perfetto allineamento 

4 

OL (ruotare la ma , 

nopola in sen*-, an- P'Minft < della valrola 

tiorario) I2AD6 

- 

310 KHz 

Fondo corsa nuclei 
estratti 

Nurleo dello awolgimento 
L13 

5 

OL 

Piedino 7 della valvola 
12AD6 

155 nOClri |con.„ S C.7 | 

jj 6 j Ripetere le operazioni 4 e 5 || 

7 

OM 

All’antenna fittizia (vedi 
punto 2.1) con cavo innesta- 
to alia presa d’antenna del- 
dell’appareechio 

1550 KHz 

In sintonia 

Compensator Cl 3 e Cl 

8 

OM 

AM antenna fittizia con cavo 
innrstato alia press d'anten. 
nn drll'iipparecohio 

700 KHz 

In sintonia 

Nuclei degli awolgimenti 

L3A e I2A 

9 

Ripetere le operazioni 7 e 8 || 

! io 

OL 

AM'antenna fittizia con cavo 
innestato alia press d’anten- 
na dell'appareccfcio 

250 KHz 

In sintonia 

Nuclei degli awolgimenti 

L12 e Lll 

[ n 

OL 

AM’antenna fittizia con cavo 
innestato alia presa dWen- 
na dell’apparecchio 

160 KHz 

In sintonia 

Compensator C9 e 05 

i 

Ripetere le operazioni 10 e 11 


<•) — !-<■ poHidoni di fondo corsa carrello di sintonia sono quelle definite del panto 6.2 ostia silo scatto dell’invertitore e non 
quelle definite dagli arrcsti meceanici. In ogni modo si ricorda ehe la corsa deve essrre di 26 mm. 




